SERVICE SPECIFICATIONS — WIPER AND WASHER SS-93 


WIPER AND WASHER 


Part Tightened N*m kgf*cm ft* Ibf 
Wiper motor x 5.4 55 48 in* Ibf 
Wiper link 

Wiper link x Body | 5.5 56 49 in* Ibf 
Wiper arm x Wiper | 21 214 23 

link 

Rear wiper motor | 5.5 56 49 in* Ibf 
x Body 

Rear wiper motor | 5.5 56 49 in* Ibf 
x Rare wiper arm 


